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XI. 

Dr, Bf.ddoes Erkl u run g wcgen niche ge - 
gluckeer V erfuche mit eingeat hm'ceetn 
oxydireem S tick g as . 

Ich erhielt zu meinetn Erftaunen von zweien mei- 
ner Freunde die zuverlaffige Nachricht, dafs in der 
Royal Infcitueion zu London die Verfuche mit dem 
Einathmen des oxydirten Stickgas fehr oft fehl 
fchlflgen, und dafs weder fie noch viele andere, die 
von mir und Davy bekannt gemachten Wirkungen 
verfpilrt haben. Wir liefsen fogleich diefen beiden 
IWannern das Gas nach unfrer MethoJe einathmen; 
urid ob es gleich nur in elner geringen Portion ge- 
fchah, fo empfanden fie doch beide die atiffallenden 
tind angenehmen Wirkungen, die ich in meiner No - 
lice* befchrieben habe,*) und wurden von der Rich- 
tigkeit und Wahrheit der in diefer Schrift enthalte- 
nen. Behauptungen vullig ilberzeugt. Der eine von 
ihnen entdeckte, aus der vorgenommnen Procedur, 
dafs die Fehlfchlagung der Verfuche in der Londner 
Inftitution wohi meift daher rQhre, weil man dort 
nicht genug Sorge trug, dafs vorher keine atmo- 
fphariiche Luft eingeathmet werde. Lins ift -unter 
2^0 Verfuchen nur hochftens einer fehl gefchlagen, 
und wir find Uberzeugt, dafs er gewifs immer ge- 
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liogen mflffe, wenn das Gas die gehorige Gilte und 
Reinigkeit hat, die Lungen durch ftarkes Au^ath- 
men vorlier recht ausgeleert, die Nafenlocher dicht 
zugehalten', und die Lippen an das IMundltiick der 
FL.fche feft angedrilckt werden, und wofern man 
niciitdurch abgehrochenes Einathmen das Gas durch 
die in den Lungen zuriickgebliebene Luft verdilnnt. 
D as Fehifchlagen folcher Verfuche, die man nicht 
ruit der geliurigen Vurficht angeftellt hat,• mitfs hil- 
Jig die Kinfuhrung diefes in vielen Fallen fo heilfa- 
men Gas nicht verzogern. 


AnnaL d, Phyfik. 6, B. 2« fit. 
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